ZDZISŁAW 


DR NAUK TECHNICZNYCH I MGR PRAW, KIER. ZAKŁADU RACHUNKOWOŚCI 
I KALKULACJI A. G. H., BYŁY V-CE PREZYDENT WROCŁAWIA 
NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC I SYN 


przeżywszy lat 53, po długiej chorobie, zmarł dnia 21 października 1966 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z sali świeckiej na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi we wtorek dnia 25 bm. o godzinie 12, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 


smutku: 


ŻONA, SYN, MATKA 1 RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie D. Z. 6316/66 — T-6(8446) — 30 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 507-21 


